STATISTICA DESCRIPTIVA & PREZENTAREA REZULTATELOR TIMP DE LUCRU: 2 ORE OBIECTIV: * Calcularea parametrilor statistici descriptivi cu optiunea Descriptive Statistics din Data Analysis * Prezentarea rezultatelor statistice cu Microsoft PowerPoint * Recapitulare Mentinerea controlului glicemiei este esentiala pentru a evita consecintele pe termen lung ale diabetului la copii (de exemplu probleme neurologice, de vedere si ale functiilor excretorii) Ceea ce este mai putin clar este daca mentinerea controlului glicemiei afecteaza cresterea si dezvoltarea pe durata copilariei În acest scop un grup de baieti adolescenti, cu vârste cuprinse între 9 si 15 ani au fost investigati periodic (de 3 ori) Gradul de control al diabetului a fost estimat prin masurarea Hemoglobinei A1c (abreviata ca si HbA1c = o forma de hemoglobina folosita în primul rând pentru a identifica concentratia medie a glucozei în plasma pe perioade mai mari de timp (valori normale: 4%-7%) Valoarea HbA1c creste la pacienti cu diabet si de asemenea la pacienti cu insuficienta renala Cu cât valoarea HbA1c este mai mare cu atât controlul diabetic este mai slab Vârsta, înaltimea si greutatea fiecarui copil au fost notate la fiecare examinare Datele au fost colectate si se gasesc în fisierul DB xls Cerinte: 1 Copiati datele din fisierul DB xls într-un nou fisier Excel denumit Diabet si salvati noul fisier creat în partitia dvs 2 La dreapta coloanei HbA1c (%) care corespunde fiecarei vizite înserati o noua coloana denumita Diabet (da/nu) Afisati pentru fiecare pacient în parte daca prezinta sau nu diabet aplicând urmatoarea formula: pacientul are diabet daca are HbA1c >=6 5% 3 Calculati pentru fiecare vizita în coloana eAG nivelul mediu de glucoza estimat, exprimat în mg/dl, folosind urmatoarea formula [Nathan DM, Kuenen J, Borg R, Zheng H, Schoenfeld D, Heine RJ Translating the A1C assay into estimated average glucose values Diabetes Care 2008;31(8):1473-8]: eAG(mg/dl) = 28 7 × HbA1c - 46 7 4 Calculati pentru fiecare vizita în coloana IMC (indicele de masa corporala) indicele de masa corporala, exprimat în kg/m2, folosind urmatoarea formula: = greutatea (kg)/ înaltimea (m2) 5 Calculati în coloana m-HbA1c media pentru HbA1c pentru fiecare pacient Formula de calcul pentru primul pacient este: =(G3+N3+U3)/3 6 Calculati în coloana m-HbA1c parametrii statistici descriptivi folosind optiunea Descriptive Statistics din Data Analysis 7 În asumptia distributiei normale a datelor experimentale ale variabilei m-HbA1c precizati câte din datele seriei apartin intervalului medie ± 1 deviatie standard Dar intervalului medie ± 2 deviatii standard 8 Calculati pentru variabila m-HbA1c coeficientul de variatie (CV = deviatia standard/media artimetica) si interpretati omogenitatea seriei 9 Calculati si interpretati coeficientul de corelatie dintre vârsta (ani) si Glya1c 10 Reprezentati grafic relatia dintre eAG si Glya1c pentru vizita a treia Interpretati rezultatul obtinut 11 Realizati o preznetare PowerPoint pentru ilustrarea acestui studiu Preznetarea trebuie sa aiba urmatoarea structura: a Diapozitiv 1: Titlu (Diabetul la copii si controlul glicemic), numele si prenumele dvs + afilierea (formatiunea de studiu & universitatea) b Diapozitiv 2: Descrierea studiului c Diapozitiv 3: Tipul variabilelor din studiu (denumire, tip - calitativ vs cantitativ, scala de masura: nominal, ordinal, interval sau ratie) d Diapozitiv 4: Parametrii statistici descriptivi pentru m-HbA1c e Diapozitiv 5: Valoarea coeficientului de variatie si interpretarea acestuia f Diapozitiv 6: Valorile coeficientilor de corelatie si interpretarea acestora g Diapozitiv 7: Reprezentarea grafica h Diapozitiv 8: Mesaj de încheiere Instructiuni: parametrii statistici descriptivi * [Data - Analysis - Data Analysis - Descriptive statistics] * Descriptive Statistics: fereastra de dialog 1 Input Range: selectati datele din fisierul Excel (inclusiv denumirea variabilei) (exemplu: pentru cerinta laboratorului veti selecta W1:W78) 2 Specificati ca aveti denumire de variabila în prima celula 3 Output options: Output range: selectati o celula goala din foaia de calcul (începând cu aceasta celule Excel va afisa rezultatele analizei) 4 Selectati Summary Statistics si Confidence Level for Mean 5 Validati selectiile cu OK 6 Fereastra de dialog va arata ca în imaginea de mai jos Instructiuni: date ale seriei apartinând intervalului dat * medie ± 1 deviatie standard: 68 3% * medie ± 2 deviatii standard: 95 5% Instructiuni: Coeficientul de variatie * Calculati deviatia standard folosind functia predefinita STDEV * Calculati media aritmetica utilizând functia predefinita AVERAGE * Interpretati coeficientul de variatie (vezi Cursul 4) Instructiuni: Coeficientul de corelatie * Calculati coeficientul de corelatie utilizând functia predefinita CORREL * Interpretati valoarea obtinuta (directia si gradul asocierii - Curs 9) An universitar 2013-2014 - 1 - 